- WOJCIECH NOWAKOWSKI 


Kapelmistrz wojsk polskich z 1809 roku. 


przeżywszy lat 82, opatrzony ŚŚ. Sakrament 


ami. dnia 26 września 
1863 r. przeniósł się do wiecz 


nosci. 


Pozostała rodzina, zaprasza Przyjaciół, 
do kościoła S. JÓZEFA na 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


dnia 28 b. m. o godzinie 10tćj z rana; nastepnie na miejsce wiecznego spocz nku. 
g ; 2 8 y 


Kolegów i pobożna Publiczność na wyprowadzenie zwłok 


Wytłoezono u Ż. J. Wywigikowałie 


